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NOTES : 

I. VECTOR BIT JUMPERS MUST BE CUT FORa"zERO" 

AND MUST BE INSERTED FOR A/ONE" 
2 NPf? JUMPER (Wl) MUST BE CUT FOR SOME PDP-11 

PROCESSORS', IF THE RIGHT HALF REQUEST CIRCUIT IS 

USED FOR NPft'SlOR IF PIN Jl IS NOT WIRED ON THE 

M782I SLOT. 

3. DETAILS ON COMPONENTS ARE NOTED IN THE PARTS 
REFERENCE, PLACEMENT IS NOTED IN THE COMPONENT 
PLACEMENT DIAGRAM. 

4. GND AND +5V ARE USUALLY PIN 7 AND PIN IRRESPECTIVELY 
EXCEPTIONS ARE'. 



COMPONENT PLACEMENT 
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5. UNLESS OTHERWISE NOTED RESISTANCE IS IN OHMS > 
CAPACITANCE IS IN PICOFARADS. CAPACITORS WITHOUT 
ANY NOTED VALUES ARE .01 MFD. 
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UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 
DIMENSION IN INCHES 

TOLERANCES 

DECIMALS FRACTIONS ANGLES 
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